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QU§  BiNALARIMN  $ORTi  PATOGEN  MIKROBLARLA  (^tRKLONMOSi 

M.S.MiKAYILOV,  U.R.ABDULLAYEVA,  Z.I.QURBANOVA 
Azsrbaycan  ET  Baytarhq  Institutu 

Qu§  binalarinm  hava  muhitinm  s an i tar-gig iyen ik  cahatdan  qiymatbndirmak  iigiin  gOstaricibrb  ib  yanagi  onlann 
mikrohlarla  girkbnnw  daracasi  <b  dyranilmigdir.  Beb  ki,  binalann  similar  vaziyyatinin  qiymatbndirilmasi  uriin 
sanitariya  gosbrici  hesab  edihn  mikroblann  sayi  muayyan  edilmigdir.  Tadqiqat  zamam  sanitariya  gosbrici  mikrob 
kind  bagirsaq  gopbri,  hemolitik  streptokokklan,  qizili  stafdokokklar  va  salmonella  qrupu  bakteriyalari  lay  in  edilm'vjdir. 
Bununla  yanagi,  qug  saxlamlan  binalarda  havanm  kif  gobabkbrinin  sporlart  ib  girklanmasi  da  dyranilmigdir. 

Agar  sdzbr:  qugguluq,  binalar,  garti  patogen  mikroblar,  girkbnma,  darman  preparation 


Ou$?uluq  tez  yeti§sn  vs  iqtisadi  cshsidsn  ssrfsli 
bir  sails  kimi  keqsn  ssrin  ikinci  yansinda 
_intensivb§dirilmssi  ib  slaqadar  olaraq  bizim 
respublikada  da  stlik  vs  yumurtaliq  istiqainstli 
qu§9uluq  fabrikbri  yaradilmi§dir. 

Respublikamiz  mustsqillik  qazanandan  sonra 
iqtisadi  islaliatlarla  slaqsdar  olaraq  bu  tsssrriifatlarm 
ozsIls?diriimssi  ib  yana§i  yoxlu  miqdarda  fermer 
qu§9uluq  tsssrriifatlari  yaradi)mi§dir. 

Qu^gulugun  fermer  tsssrriifatlari  ssasina  kegiril- 
mssi  nsticssinds  epizootik  vsziyyst  bir  90.x  yolu- 
xucu  xsstslikbrs,  xiisusib  $srti  patogen  mikroblann 
torstdiklsri  xsstslikbrs  gors  shsmiyystli  dsrscsds 
dsyi$mi§di.  Beb  ki,  fermer  qu§gu!uq  tsssrriifat- 
larinda  bir  tsrsfdsn  mshdud  sahsds  90xiu  miqdarda 
miixtslif  ya?da  qu§Iann  toplanmasi  vs  mutsmadi 
oiaraq  onlarm  tszsbnmssi,  yernbms  vs  saxlama 
§sraitindski  qUsurlar,  mshsuldar  qu§lann  stress 
amillsrs  vs  xsstslikbrs  daha  hsssas  olmasi,  digsr 
tsrsfdsn  iss  eucsbrs  ilk  giindsn  dsrman  preparat- 
larmin  verilmssi  ib  slaqsdar  msds  -  bagirsagin 
faydah  mikroflorasinin  inki§afmin  dayandinlmasi 
nsticssinds  qu$  orqanizminin  iimumi  vsziyysti  vs 
tsbii  miidafis  funksiyalari  zsiflsyir.  Beb  vsziyystds 
mikroorqanizimls  makroorqanizmin  arasinda 
imrnunoloji  tarazhq  pozulur,  mikroblann  inki§afi, 
xsstslik  smsls  gstirmssi  vs  genii?  yayilmasi  iigiin 
slveri$!i  $srait  yaramr. 

Beb  ki,  xsstslikbrin  ba§  vermssi  vs  yayil- 
masinda  qu§  binalarinm  havasinda  §srti  patogen, 
hstta  saprofit  mikroblann  miqdarimn,  ona  tssir  edsn 
amillsrini  Fisinin  V.i  (1991),  §irinov  F.B  (2003), 
Salautin  V.V  (2004),  Staroselski  A.C.  (2010), 
Prokopenko  A. A  (2013),  Mikayilov  M.S,  Abdulla- 
yeva  U.R  (2013)  oyrsnmi§br. 

Material  vs  metodlar.  Tsdqiqatlar  2013-cii  ildo 
Ab§eron  vs  Xagmaz  rayonlarinm  fermer  qu§guluq 
tsssrrlifatlanndan  toplanmi$  maceriallar  ssasmda, 
Az.  ETBi-nin  Qui?  xsstsliklsri  laboratoriyasinda 


yerins  yetirilmisdir. 

Qu?  damlarmdan  hava  numunsbri  seqmentasiya 
iisulu  ib  iimumi  qs'bul  olunrnu?  qaydada  goturUi- 
mii$dii.  Bu  msqssdb  Petri  fincanlanna  t6kulmii$ 
OPA-da  (9t-Peptonlu  Aqar)  Psevdomonosis  aviumu , 
Endo  aqannda  E§erixiya  col  ini,  Vismut-sulfit  qida 
muhitinds  Salmonella  enteretidisi,  duzlu  0PA-da 
Stafdococcus  pyogenes  aureusu,  qanli  0PA-da 
Streptococcus  feccalis  vs  Saburo  qida  muhitinds 
Asperqellus  fumiqatusu  miiayins  etmi§ik.  Qida 
miihitbri  axinncidan  ba§qa  37°  C  iisrarstds  2448 
saat,  Saburo  qida  miihitini  iss  otaq  temperaturasmda 
4-5  giin  inkubasiya  edilmi§dir.  Qu§  binalarinm 
havasinda  mikroblann  sayini  azaltmaq  iiciin 
dezinfeksiya  maddssi  kimi  altek.ol  preparatmin  !0%- 
li  mshluiu  Im^sahsys  25  ml  hesabi  ib  aerozol  iisulla 
gibnmi§dir.  Nszarstds  iss  qu§  binaiarinda  dezinfek¬ 
siya  maddssi  kimi  formaldehid  buxanmn  10%-li 
mshluiu  lm345  ml  hesabi  ib  istifads  edilmi§dir. 

Alinmis  nsticsbr  vs  onlann  muzakirssi,  Qus 
binalarinm  hava  miihitini  sanitar  gigiyeniki  cshstdsn 
qiymstlsndirmsk  tiylin  fiziki  xiisusiyyslbri  ils 
yana§i  onun  mikrohlarla  girkbnms  dsrscssini  do 
oyrsnmi§ik.  Xarici  miihitin  sanitariya  vsziyystini 
miisyysn  etmsyin  sads  iisulu  obyektin  mikroflorasi¬ 
nin  iimumi  sayini  tsyin  etmokdir.  Bu  ksmiyyst  gos- 
tsricisi  mikrofloranin  keyfiyysti  haqqinda  miisyysn 
fikir  soylomsys  imkan  vermir.  Oua  gors  do  biz 
binanm  miihitinin  sanitariya  vsziyystini  qivmsdon- 
dirmsk  fi^iin  sanitar  gostsrici  hesab  edilsn  mikrobia- 
rm  sayini  miisyysn  etmsyi  lazmi  bildik.  Sanitar  gos- 
tsriei  mikrob  kimi  bagirsaq  9opbri  qnipnndan  olan 
mikroblann,  hemolitik  streptococclan,  qizili  statilo- 
cocclan  vs  salmonella  qrupu  bakteriyalanm  tsyin 
etdik.  Bununla  yana§i,  biz  hsmyinin  havanm  kit 
gobsbkbrinin  sporlari  ib  virkbnmssini  do 
oyrsnmi^ik. 

Qu§  binaiarinda  havanm  mikrohlarla  yirklonms 
dsrscssi  temperaturdan,  nsmlikdsn,  havada  olan 
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Qu$ 

binalan 


Tacriiba 

Nazarot 


IJmumi 
mikrob  - 
lann 
sayi 
58000 
118000 


tozun  miqdanndan,  cju§- 
lann  saxlama  texnologi- 
yasindan  va  digar  amil- 
jardon  aslidir 

Fermer  qu^uluq  ta- 
sarrufatlannin  qu$  bina- 
lannm  ini'  hava  niimu- 
nabrinda  dezinfeksiya- 
dan  avva!  17740  miktob 
koloniyasi  oImu$dur, 
onlardan  E.coli  1820 
(10,3%).;  Sal.  enteritidis 
1520  (8.5%);  Staf. 

pyogenes  aureus  7040 
(39,8%);  Strep,  feccalis 
5090  (28.7%);  Psev.  avium  1960  (11,0%);  Asper. 
funtiqatus  isa  310  (1.7%);  mikrob  koloniyasi  ta§kil 
etmi$dir.  Nazarat  qu?  binasinin  1  nv  iso  16550 
mikrob  koloniyasi,  onlardan  E.coli  1750  (10,5%); 
Sal.  enteritidis  1530  (9,2%);  Staf.  pyogenes  aureus 
6760  (40,9%);  Strep,  feccalis  5130  (31,1%);  Psev. 
avium  1040  (6,2%);  va  Asper.  fumiqatus  iso  340 
(2,1%);  mikrob  koloniyasi  ta§kil  etmi§dir. 

Yekun  dezinfeksiyadan  sonra  tacriiba  qu§ 
binalarmda  lnr  hava  numunabrinda  58000  mikrob 
koloniyasi,  onlardan  E.coli  8100  (14%);  Sal. 
enteritidis  7400  (12,7%);  Staf.  pyogenes  aureus 
22600  (39,0%);  Strep,  feccalis  17100  (29,6%);  Psev. 
avium  2000  (3,4%);  Asper.  fumiqatus  isa  800 
(1,3%);  mikrob  koloniyasi  ta«kil  etmi§dir.  Nazarat 
qu$  binalarmda  !mJ  hava  numunabrinda  118000 
mikrob  koloniyasi,  onlardan  E.coli  13000  (11,0%); 
Sal.  enteritidis  10800  (9,1%);  Staf.  pyogenus  aureus 
48700  (41,7%);  Strep,  feccalis  39800  (33,9%);  Psev. 
avium  4100  (3,5%);  Asper.  fumiqatus  isa  1600 
(1,3%);  mikrob  koloniyasi  ta§kil  etmi§dir. 

Natica.  §arti  patogen  mikroblarin  toratdikbri 
xastalikbrin  ba$  vermasi  va  yayilmasinda  qu§ 


Cadval  1.  Qu§  binalarinin  dezint'eksiysindan  avval  hava 


Umumi 

Xosblik  tflrodicibri 

j  Qa? 

mikrob  - 

S.en  to¬ 

Staf. 

Strep. 

Psev. 

Asper. 

1  binalan 

lann 

fc/.  CO  1 1 

ri  lid  is 

pyugenes 

feccalis 

avium 

fumiq 

sayi 

say 

% 

say 

% 

say 

% 

say 

% 

Say  (  %  1 

Say  \%  J 

Tocrtlba 

! 77400 

18200 

1 0,3 

1 5200 

8.5 

70400 

39,8 

‘50900 

28,7 

196001 1 1.0 

3100  i  1.7 

|  Nozarat 

J65 500 

1 7500 

10,5 

15300 

9,2 

67600 

40,9 

51300 

31,1 

10400  [6.2 

3400  2.1; 

Cadval  2.  Qu?  binalarinin  yekun  dezinfeksiysindan  sonra 


Xostolik  tOrodicibri 

E.coli 

S.cnte- 

ritidis 

Staf. 

pyugenes 

Strep. 

feccalis 

Psev. 

avium 

Asper. 

fumiq 

say 

% 

say 

% 

say 

% 

say 

% 

Say 

% 

•lay  1%  _ 

'8100 

14,0 

7400 

12,7 

22600 

39,0 

1 7100 

29,6 

2000 

3,4 

800  |  1,3  i 

13000 

11,0 

10800 

9.1 

48700 

41,7 

39800 

33,9 

4100 

3,5 

1600)  1.3  j 

bina  arimn  havasmin  mikroblarla  yirklanmo 
daracasindan  asili  olinasi  mibyyan  edilmi?dir. 
Tasairiifat  §araitinda  har  birina  20  min  bir  giln  1  uk 
ciicabr  olan  4  adad  qu$  binalarmda  aparilmi?  tacrti- 
balorda  10,  20  va  30-cu  giinlarda  qu§  binalarinin  O9U 
har  dafa  3  gun  ardicil  olmaqla  altekol  preparatmin 
10%-li  mahluiu  dezinfeksiya  maddasi  kirni,  digar 
qu§  binasinin  havasmi  isa  nazarat  iigiin  yalniz  bir 
gun  formaldehid  buxarmin  10%-li  mahluiu  ila 
umumi  qabu!  olunmu$  qaydada  dezinfeksiya 
edildikda  mibyyan  edilm i§dir  ki,  3  gun  ardicil 
olaraq  qu$  binasinin  havasmi  dezinfeksiya  etdikdan 
sonra  lm3-da  177400  mikrob  koloniyasmdan  58000 
mikrob  koloniyasina  qadar  azalmi?dir.  Nazaratda 
olan  qu?  binasinda  isa  azalma  mii§ahida  edilma- 
mi§dir. 

Beblikla,  qu§  binalarinin  havasmin  ciicabrb 
birlikda  har  10  giindan  bir  3  giin  ardicil  olaraq 
Altekol  maddasi  ila  dezinfeksiya  edilmasi  havada 
mikroblarin  sayinin  3  dafa,  $arti  patogen  mikroblarin 
toratdikbri  xastalikbrdan  amala  gabn  talafat  isa 
1 8,6%-a  qadar  azalmi§dir. 
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3arpfl3H(lHHOCTb  immeucwHecKHx  iioMemenuH  yaioBiio  naTOiemibiMii  iwmcpoSaimi 
M.C.MHK-aioiOB,  y.P.A6/tyjiJiaeBa,  3.I1.Kyp6atiOBa 

npH  BC3HHKHOBCHHH  HHtfieKUHOHHblX  60Jie3HcH,  Bbl3bIBaeMbIX  yCJlOBHO  naroreHUbiMH  MHKpoSaMH  OCUOBHYIO  pojlb 
nrpacrr  CTeneHH  pacnpocrpaiiemui  6aKiepna/ibHOH  3arpa3nennocTH  BOiayxa  b  rmmeuoauecKHX  noMememtax.  B 
yCJlOBHilX  X03XfiCTBa  OSIP.  CpaBHHTCJlbHOfi  OlteHKH  npOBOflHMOH  fle3HH(J)eKUHH  UaMlI  GhlJItl  UtnblTaHbl  10%-Hbin 
pacibop  ajixeKOJia  b  3-x  nTHueBOflHecKnx  noMemeimax,  r/te  coaepncajnicb  no  20  tmc.  ubirmar  oahoaucbucho 
B03pacTa.  Ae3HH({jeKUHM  r/poBOflMJiH  B  o/jkom  10,20  II  30  -ft  cyiKii  no  3-paaa  noapaa.  An»  KoiiTpomi  Kauecraa 
flesHii^eicunn  npoBCwuw  oahom  noMeuteuMM  10%-nufl  pacTBopoM  napaimi  (JiopManwteriuta.  Bbuio  ycrauoBJicuu,  -no 
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HOCJie  flC3HH(J)l3KUHH  KOJIHHeCTBO  MHKpoSuMX  KOTOHHH  CHHSHTOCb  OT  177400  TO  58000  B  1  1113,  a  B  KOHTpojlbHOM 
noMemeHKH  kojihmcctbo  MmcpoopramviMOB  He  yMeHbumnocb 

TaKWM  o6pa30M,  TOmH<t>eKiuw  noMemeimfl  b  npucyTCTBHH  uwiuwt  nepea  Kaaotbie  10-/mefi  3  ana  n0flpaa 
npenapaTOM  ajueKOJi  no3BOJi*er  CHH3HTb  kotohcctbo  MHKpooprami3MOB  n  cpe/iHeM  b  3  pa3a. 

Knoneebie  cnona :  rmmeBOTOTBO,  noMemcHne,  ycJioBHO  iiaToreHHbic  MHKpo6bi,  3arpH3HciiHocrb,  JieKapcrBennbie 

npenapaTW. 

Contamination  of  poultry  indoors  opportunistic  microbes 
M.S.Mikailov  ,  U.R.Abdullayeva  ,  ZJ.Kurbanova 

When  an  infectious  disease  caused  by  opportunistic  microbes  plays  a  major  role  extent  of  bacterial  contamination  of 
air  in  poultry  premises.  Under  the  conditions  of  the  economy  for  comparative  evaluation  conducted  disinfection  we 
have  tested  !0  %  solution  altekola  in  3  areas  where  poultry  kept  for  20  thousand  day  old  chicks  Disinfection  was  carried 
out  in  a  i 0.20  and  the  30lh  day  for  3  consecutive  times.  For  quality  control  of  disinfection  carried  out  the  same  room 
10%  solution  pairs  formaldegida  .  It  was  found  that  after  the  number  of  microbial  disinfection  colony  declined  from 
177,400  to  58,000  in  lm3,  and  in  the  control  room  of  the  number  of  microorganisms  decreased. 

Thus,  disinfection  of  premises  in  the  presence  of  chickens  every  10  days  for  3  consecutive  altekol  drug  can  reduce 
the  number  of  microorganisms  on  average  3  times. 

Keywords:  poultry  premises  ,  opportunistic  microbes  ,  pollution,  drugs  . 


